飲用 水 検査 申し 込み 要領 [簡易 検査 ] 


文 は じ め に 


保健 所 で 行う 飲用 水 検査 (簡易 検査 ) の 内 容 は 、 糞便 性 活 染 の 指標 と 
この 検査 は 、 人 が 飲 お こと を 目的 と し た 水 の み を 対象 と し て いま す 。 し ょ っ ぱい 、 





別紙 3 ①) 
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な る 項目 な ど 下 表 の 1 4 項目 で す 。 
お か し な 臭い が す 




























































































る 、 濁 り が ある な ど 明 ら か に 異常 が め ある も の は 検査 する まで も な ぐ く 不 適 と な り ま す の で 窓口 で ご 相談 い 
た だ き 、 検査 手数 料 が 無駄 に な ら な いよ う ご 注 意 く だ さい 。 

検査 種類 検 査 項 目 

化学 検査 色 度 濁 度 臭気 味 pH 填 

(簡易 検査 亜 硝 酸 態 窒素 硝酸 設 能 窒素 太 び 避 硝 酸 馬 窒素 塩化 物 イ オン 有機 物 (TOO) 

※ 外 観 ※ ア ン モ ニア 熊 窒 素 ※ 残 留 塩 素 (※ 印 は 参考 項目 ) 

細菌 検査 | 一 般 細 菌 大 腸 菌 
文 令 和 4 年 度 の 検査 受付 日 (受付 時 間 : 午前 9 : 00~11 : OO) 

月 実施 日 月 実施 日 月 実施 日 

4 月 11・18 6 月 1 ・22 ク 12 月 ら 5・12 

5 月 9・23 9 月 ら * 1 用 1 月 16・2S 

6 月 6・20 10 月 3・24 2 月 6・20 

7 月 4・11 11 月 14・28 3 月 6・13 
文 採 水 方 法 ( 採 水 ば ん は 4 本 で す 








・ 検 査 する 水 は 検 査 受付 日 当日 に 採 水 し て くだ さい 。 





* 暫 回 から 1 や 2 弘 


) 水 を 流し た 後に 採 水 し て くだ さい 。 
・ 蛇 口 に ホー ス ・ ろ 過 器 が つい て いる 


場合 は 、 取 り 外 し て 採 水 し て くだ さい 。 


・「 濁 り の ある 水 」「 色 の つい た 水 」「 沈 殿 物 ④ 浮 遊 物 (ご み ) の ある 水 」 は 、 濁 りな ど が お さま る まで 
よく 水 を 流し て か ら 採 水 し て くだ さい 。 
・ 別 紙 ら の ラベ ル を 切り 取っ て 氏名 を 記入 し 、 全 て の びん に セロ ハン テー プ ブ で 貼り 付け て くだ さい 。 

































































びん の 種類 採 水 上 の 注意 事項 
化学 |① |900mL7 カ びん 検査 する 水 で 中 を 3 回 以上 すす いで か ら 、 溝 本 に 入れ て くだ 
検査 用 (一 番 大 きい びん ) さい 。 
② | 100mL ポリ びん 採 水 する まで 冷暗所 に 保存 し て くだ さい 。 
(小さ い ポ リ び ん ) 薬品 が 入っ て いま す の で 、 す す が ず 、 あ ふれ させ な いよ うに 
ゆっ くり そそ いで 肩 口 以上 まで 入れ て くだ さい 。 
③ | 40mL が 双 び ん 検査 する 水 で 中 を 3 回 以上 すす いで か ら 、 満 杯 に 入れ て くだ 
( 白 キャ ッ プ の 細長 いび ん ) | さい 。 
細菌 | ④ | 250mL 滅菌 びん 薬品 が 入っ て いま す の で 、 す す が ず に 、 び ん の 肩 口 まで 入れ 
検査 用 (大 きい ポリ びん ) て くだ さい 。 こ の 時 、 び ん の 口 ・ ふ た の 内 側 に 手 が 触れ な い 
よう に し て くだ さい 。 
手数 料 
水 を 持参 し た 時 に 、 岩 手 県 収入 証紙 (保健 所 内 の ( 社 ) 食 品 衛生 協会 な ど で 販売 ) で 納め て くだ さい 。 
化学 検査 (簡易 検査 細菌 検査 a 
5,130 円 3,340 円 8,470 円 

















文 申し 込み と 検査 結果 に つい て 


・ 水 質 検査 依頼 票 に 予 


め 必 要 事 項 を 記入 し て お いて くだ さい 。 


・ 検 査 依頼 時 に 、 依頼 票 ・ 採 水 ビン (4 本 ) ・ 手 数 料 を お 持ち くだ さい 。 
・ 検 査 結果 は 検査 成績 書 こ し て 郵送 し ます の で 、 お 手元 に 届く まで 10 日 程度 か か り ま す 。 


* お 問い 合わ せ は 久慈 保健 所 環境 衛生 課 TEL _O194-66-9681 まで 








